4 
ADOLF sterowron BARANSKI 


b. wtasciciel dobr, b. c. i k. nadporucznik 
i emerytowany urzednik Tow. Wzaj. Ubezpieczen 
w Krakowie, 


przeżywszy lat 72, po długiej i ciężkiej cho- 
robie, opatrzony św. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 17 Stycznia 1904 r. 


W smutku pozostała żona wraz z córkami zaprasza 

na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we 

Wtorek dnia 19 b. m., o godzinie 3 po południu 

z domu pod L. 8 przy ul. Krupniczej, wprost na 
miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie we Srode dnia 20-90 b. m. 
o godz. 9 rano w kościele OO. Kapucynów. 


Zakład pogrzebowy F. Nowińskiego, Mikołajska 14. 
Druk W. Korneckiego w Krakowie 


